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(From Suite 1, Movement 1) 


Allegro Maestoso ( J- circa 85) Arr. Michel Rondeau 
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Trumpet in СІ (From Suite 1, Movement 1) 


Jean Joseph Mouret (1682-1738) 
Allegro Maestoso ( 4 = circa 85) Arr. Michel Rondeau 
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Trombone (From Suite 1, Movement 1) 
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Jean Joseph Mouret (1682-1738) 
Allegro Maestoso ( J- circa 85) Arr. Michel Rondeau 
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